 invatam impreuna (7) Textul in sine: Nota: Acest text nu este o lucrare de cercetare stiintifica, un eseu, o lectie, sau un instructaj. El contine doar cateva note de studiu, personale, elaborate de subsemnatul pe timpul parcurgerii unei bibliografii pe care am considerat-o absolut necesara pentru initierea mea in unele "taine ale scrisului." Spuneam in episodul cu numarul 5 ca, mai ales la incepatorii care nu au ritmul "in sange", dar nici nu sunt preocupati de studiul prozodiei, una din cauzele pentru care versurile "nu curg bine" (sunt "schioape") este nerespectarea masurii. Prin masura intelegem totalitatea silabelor unui vers. Daca se numara picioarele, care sunt unitati metrice, atunci denumirea folosita este "metrica". De subliniat ca metrica versurilor are semnificatie doar in stransa legatura cu ritmul. Masura metrica devine ritmica numai atunci cand face parte dintr-o fraza scandata, in care accentele tonice cad la intervale sensibil egale in durata. Versificatia poate fi incompleta, in sensul ca, spre exemplu, poate lipsi rima, dar ritmul nu poate exista fara masura, fara metrica si nici metrica fara ritm. De-a lungul timpului, s-au intalnit diferite versificatii tipice unor perioade si unor culturi, cu masura diferita a versurilor: - poezia clasica antica are ca forma de versificatie "hexametrul", cu versul format din sase picioare metrice (primele patru sunt dactili sau spondei, al saselea este spondeu sau troheu, penultimul fiind intotdeauna dactil); acest tip de metrica este foarte greu de aplicat in limba romana, mai ales din cauza piciorului denumit spondeu, care cuprinde, in greaca si in latina, doua silabe lungi, corespunzatoare in limba noastra a doua silabe accentuate; hexametrul a dominat antichitatea, a fost parasit in evul mediu si a fost reinviat in epoca moderna de catre scriitorii germani, in frunte cu Goethe; in limba romana au fost multe incercari de hexametru, dar primele acceptabile se considera a fi traducerile lui Eminescu din Horatiu; apoi, au mai fost traduceri folosind hexametrul, realizate de N.Gane, G.Cosbuc si altii, dar si unele creatii originale, semnate de Eminescu sau Cosbuc; - versificatia clasica franceza prefera (chiar pretinde) versul iambic de 12 silabe, numit "alexandrin"; in poezia romaneasca, primii poeti influentati de francezi, au incercat sa introneze un "alexandrin" al nostru; Grigore Alexandrescu a preferat iambicul de 14-13 silabe, Vlahuta a folosit intre primii iambicul de 9-8 silabe, iar Eminescu a avut o predispozitie deosebita pentru iambicul in 8-7 silabe; - in poeziile cu forma fixa (voi reveni asupra lor intr-un alt episod) se regasesc, de asemenea versificatii tipice din punct de vedere al masurii si metricii, cum ar fi "endecasilabul", adica versul iambic de 11 silabe (intalnit mai ales la unele tipuri de sonete). in poeziile care se scriu astazi in limba romana cu versificatie, masura este libera, cu exceptia unor poezii cu forma fixa. Totusi, se impun cateva observatii: - ideal ar fi ca masura sa fie uniforma pe tot parcursul poeziei, adica toate versurile sa aiba acelasi numar de silabe; - se admit mici diferente, dar, in mod obligatoriu, versurile care rimeaza trebuie sa aiba acceeasi metrica; - se admit, de asemenea, "versurile scurte", cu masura mai mica decat majoritatea celor din poezie, dar si acestea plasate simetric, dupa o schema bine stabilita; in acest sens, in literatura romana exceleaza George Cosbuc; de asemenea, la epigrame se intalneste versul scurt, mai ales cel plasat la sfarsit, ca poanta, de regula, cu masura de jumatate din cea a celorlaltor versuri; - la unele creatii, care au versificatia incompleta si isi propun doar rima, nu si ritmul (spre exemplu unele tipuri de fabula) masura poate fi neuniforma; - masura se alege functie de mesajul care trebuie transmis si de genul poetic abordat; spre exemplu, pot avea versurile mai lungi creatiile din genul dramatic si epopeea si poemul eroic din genul epic, dar versurile genului didactic, mai ales din epigrama, fabula sau satira, de regula sunt mai scurte. O problema interesanta de discutat ar fi utilizarea versurilor foarte scurte, mai ales la satire si la epigrame. Parerile sunt impartite, unele sustin ca sunt creatii de mare efect, doar la indemana maestrilor, altele ca asemenea versuri duc doar la un schematism sec. Oricum, se pare ca nu sunt tocmai recomandate. Citez, din creatia marelui epigramist stefan Tropcea, doua epigrame, publicate in "Urzica", numarul din iunie 1985, una cu versurile de o silaba si cealalta cu versurile de doua silabe: "Ma   Plec   Sa   Trec" (Servilul in fata unei bariere) "Un mit   Oprit   in gat   Atat" (Marul lui Adam). Subiectul episodului urmator va fi cezura. Precizare: Tipurile de versificatie amintite mai sus sunt conform lucrarii "initiere in poetica" de Eugeniu Sperantia, Editura Albatros, 1972 '> 0 Comentariile membrilor > reddit_url='http:  www.poezie.ro index.php technique 1803289 print.html' > Vizionari: 13481 > invatam impreuna (7) tehnica literara [ ] (Masura) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - de Rodean Stefan-Cornel [rodean ] 2008-09-26 | | Nota: Acest text nu este o lucrare de cercetare stiintifica, un eseu, o lectie, sau un instructaj. El contine doar cateva note de studiu, personale, elaborate de subsemnatul pe timpul parcurgerii unei bibliografii pe care am considerat-o absolut necesara pentru initierea mea in unele "taine ale scrisului." Spuneam in episodul cu numarul 5 ca, mai ales la incepatorii care nu au ritmul "in sange", dar nici nu sunt preocupati de studiul prozodiei, una din cauzele pentru care versurile "nu curg bine" (sunt "schioape") este nerespectarea masurii. Prin masura intelegem totalitatea silabelor unui vers. Daca se numara picioarele, care sunt unitati metrice, atunci denumirea folosita este "metrica". De subliniat ca metrica versurilor are semnificatie doar in stransa legatura cu ritmul. Masura metrica devine ritmica numai atunci cand face parte dintr-o fraza scandata, in care accentele tonice cad la intervale sensibil egale in durata. Versificatia poate fi incompleta, in sensul ca, spre exemplu, poate lipsi rima, dar ritmul nu poate exista fara masura, fara metrica si nici metrica fara ritm. De-a lungul timpului, s-au intalnit diferite versificatii tipice unor perioade si unor culturi, cu masura diferita a versurilor: - poezia clasica antica are ca forma de versificatie "hexametrul", cu versul format din sase picioare metrice (primele patru sunt dactili sau spondei, al saselea este spondeu sau troheu, penultimul fiind intotdeauna dactil); acest tip de metrica este foarte greu de aplicat in limba romana, mai ales din cauza piciorului denumit spondeu, care cuprinde, in greaca si in latina, doua silabe lungi, corespunzatoare in limba noastra a doua silabe accentuate; hexametrul a dominat antichitatea, a fost parasit in evul mediu si a fost reinviat in epoca moderna de catre scriitorii germani, in frunte cu Goethe; in limba romana au fost multe incercari de hexametru, dar primele acceptabile se considera a fi traducerile lui Eminescu din Horatiu; apoi, au mai fost traduceri folosind hexametrul, realizate de N.Gane, G.Cosbuc si altii, dar si unele creatii originale, semnate de Eminescu sau Cosbuc; - versificatia clasica franceza prefera (chiar pretinde) versul iambic de 12 silabe, numit "alexandrin"; in poezia romaneasca, primii poeti influentati de francezi, au incercat sa introneze un "alexandrin" al nostru; Grigore Alexandrescu a preferat iambicul de 14-13 silabe, Vlahuta a folosit intre primii iambicul de 9-8 silabe, iar Eminescu a avut o predispozitie deosebita pentru iambicul in 8-7 silabe; - in poeziile cu forma fixa (voi reveni asupra lor intr-un alt episod) se regasesc, de asemenea versificatii tipice din punct de vedere al masurii si metricii, cum ar fi "endecasilabul", adica versul iambic de 11 silabe (intalnit mai ales la unele tipuri de sonete). in poeziile care se scriu astazi in limba romana cu versificatie, masura este libera, cu exceptia unor poezii cu forma fixa. Totusi, se impun cateva observatii: - ideal ar fi ca masura sa fie uniforma pe tot parcursul poeziei, adica toate versurile sa aiba acelasi numar de silabe; - se admit mici diferente, dar, in mod obligatoriu, versurile care rimeaza trebuie sa aiba acceeasi metrica; - se admit, de asemenea, "versurile scurte", cu masura mai mica decat majoritatea celor din poezie, dar si acestea plasate simetric, dupa o schema bine stabilita; in acest sens, in literatura romana exceleaza George Cosbuc; de asemenea, la epigrame se intalneste versul scurt, mai ales cel plasat la sfarsit, ca poanta, de regula, cu masura de jumatate din cea a celorlaltor versuri; - la unele creatii, care au versificatia incompleta si isi propun doar rima, nu si ritmul (spre exemplu unele tipuri de fabula) masura poate fi neuniforma; - masura se alege functie de mesajul care trebuie transmis si de genul poetic abordat; spre exemplu, pot avea versurile mai lungi creatiile din genul dramatic si epopeea si poemul eroic din genul epic, dar versurile genului didactic, mai ales din epigrama, fabula sau satira, de regula sunt mai scurte. O problema interesanta de discutat ar fi utilizarea versurilor foarte scurte, mai ales la satire si la epigrame. Parerile sunt impartite, unele sustin ca sunt creatii de mare efect, doar la indemana maestrilor, altele ca asemenea versuri duc doar la un schematism sec. Oricum, se pare ca nu sunt tocmai recomandate. Citez, din creatia marelui epigramist stefan Tropcea, doua epigrame, publicate in "Urzica", numarul din iunie 1985, una cu versurile de o silaba si cealalta cu versurile de doua silabe: "Ma   Plec   Sa   Trec" (Servilul in fata unei bariere) "Un mit   Oprit   in gat   Atat" (Marul lui Adam). Subiectul episodului urmator va fi cezura. Precizare: Tipurile de versificatie amintite mai sus sunt conform lucrarii "initiere in poetica" de Eugeniu Sperantia, Editura Albatros, 1972 | index 'pageview'); 